APPENDICE 


NOTE Dl SERVIZIO 


VOCE DEL PADRONE MOD. 835-1835 

(Valgono le tten« norm* gift indicate par it mod. 1631-1632). 

CONTROLLO DEL LE MEDIE FREQUENZE. — Generator# 
•u 465 KHz inserito sulla grigiia delia seconds 6KQ7; tarare il circuito 
del diodo per la massima uscita. Geneiatore sulla grigiia della prima 
6K7Q; tarare il circuito di placca della prima 6K7G [31] (vite di rego- 
lazione inferior#) e di grigiia della seconda 6K7G [31] (vitc di regola- 
zione superiors) per la massima uscita. 

Generator© Sulla WE43 [4J; tarare il circuito di placca della WE43 
[30] (vita inferiore) a di grigiia della prima 6KG7 [30] (vite superiors) 
per la massima uscita. 

CONTROLLO DELL'ALLINEAMENTO. 

Onde lunghe. - Commutator© su 271 kHz (corrispondenti a 110 
m). Indice eu 1107 nr> (Moiea); regolare il compensator dell'oscilla- 
tore [26/1]; tarare compensators d’aereo [20/1] e filtro [24/1J per la 
maesima uscita. 

Generator su 166 kHz (corrispondenti a 1807 m. Tarare padding 
[18] (posizione OL) per la massima uscita. 

Onde media. - Generators su 1276 kHz (corrispondenti a 263 nn)_ 
Regolare il compensator dell’oscillatore [28/2]. Tarare col compensa¬ 
tors di oereo [20/2] e filtro [24/2] fino ad ettenere la massima uscita. 

Generators su 592 k Hz (corrispondenti a 508 m). Indice su Vienna, 
tarare il padding [18] (posizione OM) per massima uscita. Verlficare 
pure il punto 366,7 m (Berl.no, 841 kHz). 

Onde corte. - Generators su 4 MHz (corrispondenti a 75 m); Indice 
su 75 m; tarare il ferro dell'oscillatore [27]*fino ad ottenere la massima 
uscita. 

Generatore su 9,25 M Hz (corrispondenti a 32,4 m). Tarare II com¬ 
pensator* dell'oscillatore [20/3] per la massima uscita. 

Generator* su 4 MHz, Indies su 75 m, rftoccare I'induttanza dl 
aereo [21] spostando il ferro fino ad ottenere la massima uscita. 

Generatore su 9,25 MHz, indice su 32,4 m, tarare compensators 
aereo [24/3] fino ad ottenere la massima uscita. 

Onde cortissime. • Qeneratore eu 11 MHz, indice su 27,3 m; La- 
rare I'induttanza di aereo [22], regolendo il ferro fino ad ottenere la 
maselma uscita. 

Qeneratore su 20 MHz, indice su 16 m; tarare compensator© dl 
aereo [20/3] per la massima uscita. 



La Voce del Padrone Mod. 835 e Marcom Mod. 1835. 
Posizione dei compensator!. 
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Mod. 835 e 1836. Variant* apportata alio scheme elattrico. 
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